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Makino 


0 Hiroshi HARA : Flowers of Euonymus Chiba. 
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Euonymus Cmbai Makmo a. Longitudinal 
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13. b. Anther with connective, side view Q 4 M"0, 11^4 

X20. c. Ditto, seen from obliquely above 
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